Allegretto 

in C Minor 
Wo0 53 



Allegretto 






778 



^ Maggiore 


^^^-- 


1 r !• 


r-*|S>; r-fi>^ >— «• --^ 


7^ 


1 J . ^ 1 


4dr4 ^- 


1 r r 


J r r 


-F 


H 


H ^ 


^^^ 


f i I 


Agli 1 

semjjre legato 


i ' ' 
















. f f 


ff?. 


1— 




VtX^-U^ 


=jit= 


:f=^^ 


Nfe==^ 


^^ 


#^=^ 


U=^ 


* ^^J 








1 -f- I* 


jj^ ^i-es fWi*^ h^^u. 


X 


4 - 


=5^^ 


J rr 


4=^ 


=^=^^ 


=P=^ 


^^ 


-N^ 


tf 


■J- ' 1 














^^ 


^^^ 


t^^ 


^=^=^ 


^^ 


hM^ 


b^ 


h=*^ 




m 



^ 



m 



w 



w 



•H\ j l j I J'J I f I .Mjl f l(" I f '(' l i' j l j' j 



m 



m 



^ 




, 


fpil, 1 




0- 


r ^r 


-f-m 1 


<> 










1 , . ffZfrf'fTT', 


% 


^ 




-f- 


¥" 


=^ 




^: 


^ 




hp— 


f ^ ^^ 




c 


. — 1 — 


i- 




f 


* 




LJ 


r 




^• 


-ip . . 




^'^^F 


^ I >■ \ 




• 




=N 


=f= 


T j^ j^ 












— 1 •■ 




-1 




■d- 












780 




^ 1/ 1 1 


a tempo 

^7 1 ' 




1 




<~ 


> r^^ — ■ 


^« i* -> U - 


\m ^iZi 


^^=d= 


F*= 


«]*) ^ •! ' 


#= 


p^n^ 


r^ 


^4= 


=f¥¥= 


eT [ "^CZ 

0,\^ 




J- 


4U 


i 




-4- 


± 


* 


tf'-'' J. 1 


N=^ 


^ 


=fi= 


=#= 


i#=H 


^pM 


hf^ 


£#^ 



ji'viiiir f r 



I 



^ 



^ta 



^^ 



y: 



s 



^M 



y: 



-Hf \f--\f 



ili 



fultjulim 



s 



♦Compare this measure with m.39. 
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